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Wie die Grosse j£" sich bei festen Korpern verhalt, ist nicht be-kannt; moglicher Weise ist sie auch bei diesen utngekehrt proportional #2. Icb sehe diese Grosse zunachst als unveranderlich an, dann wird far tf0 = 0° C.
Diese Formel scheint gute Dienste zn leisten. Nach Fizeau ist fur Platin
at = 0,0002616 bei 10° C. = 0,0005255 bei 20° C. Damit ergiebt sich
a = 554 883,    & = 890 208 24.
Berechnet man jetzt a t fur die von 20° recht weit entfernten Tem-peraturen 60° und 100°, so findet sich
(at)GQ = 0,001 605,    nach Fizeau — 0,001 604, («t)100 == 0,002 722,       „          „       = 0,002 721,
Die Uebereinstiminung lasst nichts zu wiinschen iibrig.
Als zweites Beispiel diene ein Korper mit grosser und stark ver-anderlicher Ausdehnurig, Magnesium. Aus den Fizeau'schen Werthen at fiir 10° und 20° findet man
a = — 122 839,    b = 100 002 46 und damit
(aQ00 = 0,004726,    nach Fizeau = 0,004727, (a J)10o= 0,008284,        „         „       =0,008289, also auch in diesem Falle gute Uebereinstimmung.
Bezeichnet man mit R1 die Grosse ( — - - - - )    , so giebt die
\        Ji         /
Gleichung 39) zur Ermittelung von JR' die Beziehung
-#o] Hh »S — »j
Diese Gleichung ist identisch erfiillt fiir E1 = && E' hat also den-selben Werth wie bei den Gasen, was iibrigens allgemein gilt.
Wie sich der Ausdehnungscoefficient der festen Korper unter Druck verhalt, ist nicht mit Sicherheit bekannt.rden, und da diese Grosse von O1 mit abhangt, kann p nicht mehr lineare Function der Temperatur sein, es kommt vielmehr eine recht verwickelte Function heraus. Also an die Annahme einer Ausschwingungs-moglichkeit fiir die Molekeln ist jene Gleichung gebunden. Die Grosse F2 ist
